Location 

Model 

I.D # 

Installed 

Status 

Fy/11 

060 

1107EX 

12203113 

Jan-11 

L 

408,472 

598 

906EX 

11906716 

Jun-09 

L 

249,624 

598 

906EX 

11906671 

Jun-09 

L 

188,829 

Stable 1 

MP6001 

11810307 

Jun-09 

L 

113,746 

060 

MPC6501sp 

12170444 

Nov-10 

P 

97,860 

Stable 2 

MP6001 

11922520 

Oct-09 

L 

89,279 

208 

MP2550 

11810519 

Jun-09 

L 

65,170 

361 

MP2550 

11810549 

Jun-09 

L 

57,533 

202 

MP5000 

11810585 

Jun-09 

L 

38,202 

348 

MP2550 

11810520 

Jun-09 

L 

29,982 

447 

MP2550 

11810522 

Jun-09 

L 

20,784 

458 

MP2550 

11810512 

Jun-09 

L 

19,454 

704 

MP2550 

11906752 

Jun-09 

L 

17,138 

857 

IR4570 

836HS 

Dec-06 

P 

9,220 

756 

MP2550 

11810341 

Jun-09 

L 

8,337 

120 

MB2550 

11810389 

Jun-09 

L 

8,227 

241 

MP2550 

11810513 

Jun-09 

L 

6,817 

710 

Aficio-220 

123120 

Mar-00 

P 

6,584 

124 

MP2550 

11810502 

Jun-09 

L 

3,732 

817 

MP2550 

11810518 

Jun-09 

L 

3,716 
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